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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 566 

17 Οκτωβρίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

Αριθμ. 7599 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ταχ. Κώδικας: 34200 
Τηλέφωνο: 2226055834 
Ραχ: 2226053540 

Περιγραφή - αντικείμενο του έργου: 

Το προκηρυσσόμενο τοπικό έργο είναι ενταγμένο 
στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών 
Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της 
κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε 
Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του 
Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για 
τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. 
Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια, η εγκα¬ 
τάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του δικτύου 
απαρτιζόμενου από ενεργό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασυρ- 
ματικών ζεύξεων και προαιρετικά χάλκινα και οπτικά 
καλώδια, διατάξεις διαχείρισης και επίβλεψης δικτύου 
και δικτυακούς κόμβους. 

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου κατηγοριοποι¬ 
είται σε 

α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης και κατά 
περίπτωση ενσύρματης δικτύωσης και πρόσβασης, 
β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξο¬ 
πλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και 
γ) λειτουργική διασύνδεση του παραπάνω δικτύου 
πρόσβασης με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας του 
Δημόσιου Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την διάθεση των βασι¬ 
κών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστι¬ 
θέμενης αξίας, όπως αυτές καθορίζονται από το δίκτυο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 61.400 €, 
πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 73.066. 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 
Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. και του 
(Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
έδρα του Δήμου Ιστιαίας Νομού Εύβοιας, όλες τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες μέχρι και τις 18.11.2008 και ώρες ΙΟπ.μ., 
έως 13:30μ.μ.: 

Δ/νση: ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τηλέφωνα: 2226055834 

Υπεύθυνος: Σπανός Δημήτριος 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή 
τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου 
μέχρι την 20.11.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του 
Δήμου Ιστιαίας Νομού Εύβοιας 

Δ/νση: Ιστιαία Εύβοιας Τ.Κ.34200 

Τηλέφωνα: 2226055834 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρο¬ 
μικούς στην παραπάνω διεύθυνση. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Ισχύς των προσφορών: 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες από την επό¬ 
μενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο, τηλ. 2226055334, 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Υπεύθυνος έργου: Σπανός Δημήτριος 

Φαξ: 2226053540. 

Ιστιαία, 9 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Αριθμ. 10522 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή 
οδού Περσεφόνης», προϋπολογισμού 54.000,00 € και 
συνολικής δαπάνης 64.260,00 € (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), κατηγορίας οικοδομικών 
εργασιών. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
(3) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ελληνικού (οδός 25 η και Πλατεία Αγίας 
Τριάδας), μέχρι τις 30.10.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του τμήματος της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού, 2109641467, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2109641467. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή. 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (περίπτωση δ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 9 του π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, δηλαδή τάξη Α1, Α2 ή 1 η για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ). Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, που πληρούν τους 
όρους του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα, εφόσον η δυναμικότητα του πτυχίου 
τους το επιτρέπει. 


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.060,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες, από 
την ημερομηνία υποβολής τους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή Ελληνικού. 

Ελληνικό, 2 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 21 

1. Ανακοινώνουμε την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνι¬ 
σμού την 26.11.2008 και ώρα 09:00 [Αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος - Ισόγειο 
(Α.Π.Σ.) Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ] με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή και παράδοση ελεύθερη σε ευρώ, 
για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων 
πυροσβεστικών κρανών προϋπολογισθείσας δαπάνης 
480.000,00 €. 

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Είναι δυνατόν να κατατίθενται, και πριν την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, στο τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Π.Σ, λαμβάνοντας απο¬ 
δεικτικό παράδοσης. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερος των 150 ημερών από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συνο¬ 
δεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 8 και 18 του 
π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» δικαιο- 
λογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των προσφορών 
όσο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφο¬ 
νται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της 21/2008 Δ/ξης. 

6. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Διακήρυξης. 

7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι έξι (6) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης εξαιρουμένου του 
μηνός Αυγούστου στην ΔΙ.Π.ΥΛ. θέση Ξηρό Πηγάδι - 
Μάνδρα Αττικής. 

8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 
μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι 
ποσοστού 15%, έως και την κατακυρωτική απόφαση, με 
ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδο¬ 
σης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Επίσης μπορεί να 
κατακυρώσει μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας, 
όχι όμως λιγότερο του 50% της προκηρυχθείσας. Γ ια 
την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του κα¬ 
θοριζόμενου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή. 

9. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(π.δ. 118/2007). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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10. Η παραλαβή της Δ/ξης και η παροχή πληροφοριών 
γίνεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση, 
τηλ.: 210 7416542, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 09:00 έως 13:30. Η Δ/ξη θα δημοσιευτεί και στην 
ιστοσελίδα του Π.Σ. (νννννν.ίίΓθεθί'νίοθ.ςιι·). 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 
Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής Οικονομικών - Αντιπύραρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΝΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Αριθμ. 9815 

Ο Δήμαρχος Ακρωτηρίου προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
2008» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 84.033,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, Α. Παπαν- 
δρέου 100, Χανιά 73134, τηλ. 2821054090 Εαχ 2821023190, 
η οποία είναι η Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
μέχρι τις 30.10.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.11.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ακρωτη¬ 
ρίου στο Πιθάρι (τηλ. 2821343700 Ραχ 2821343702) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/ 
1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 
ή Α2 ή 1 η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. Στον παρόντα διαγωνισμό 
δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κοινο¬ 
πραξιών εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά την παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1413/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.680,57 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 


Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ακρωτηρίου. 

Πιθάρι, 9 Οκτωβρίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 23 

1. Ανακοινώνουμε την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνι¬ 
σμού την 26.11.2008 και ώρα 11:00 [Αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος - Ισόγειο 
(Α.Π.Σ.) Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ] με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή και παράδοση ελεύθερη σε ευρώ, 
νια την προμήθεια εκατό χιλιάδων (100.000) λίτρων 
αεραφρού (αφρού αεροσκαφών) προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 262.000,00 €. 

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Είναι δυνατόν να κατατίθενται, και πριν την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, στο τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Π.Σ., λαμβάνοντας απο¬ 
δεικτικό παράδοσης. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφορών δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερος των 150 ημερών από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συ¬ 
νοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 8 και 18 
του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
δικαιολογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των 
προσφορών όσο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετο¬ 
χής αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της 
23/2008 Δ/ξης. 

6. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Διακήρυξης. 

7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι πέντε (5) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης εξαιρουμένου 
του μηνός Αυγούστου στην ΔΙ.Π.ΥΛ- θέση Ξηρό Πηγάδι - 
Μάνδρα Αττικής. 

8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 
μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέ¬ 
χρι ποσοστού 15%, έως και την κατακυρωτική από¬ 
φαση, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Επίσης 
μπορεί να κατακυρώσει μέρος της υπό προμήθειας 
ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50% της προκη- 
ρυχθείσας. Γ ια την κατακύρωση μέρους της ποσό¬ 
τητας κάτω του καθοριζόμενου οπό την Διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του 
προμηθευτή. 

9. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(π.δ. 118/2007). 

10. Η παραλαβή της Δ/ξης και η παροχή πληροφοριών 
γίνεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση, 
τηλ.: 210 7416542, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 




8916 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


από 09:00 έως 13:30. Η Δ/ξη θα δημοσιευθεί και στην 
ιστοσελίδα του Π.Σ. (ννννίΛ/.ΐίΓβδβη/ίαβ.ςιι·). 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 
Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής Οικονομικών - Αντιπύραρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 

Αριθμ. 15518 

1. Ο Δήμαρχος Γαζιού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, με προϋπολο¬ 
γισμό 350,000.00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
293715,60, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, μέχρι τις 30 Οκτω¬ 
βρίου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύ¬ 
που Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-278455, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ακριβοπούλου Μαίρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Αρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Πρόίστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (άΙΙρν/ΙγάΚννθόίιορ.ηθΙ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 
έως 2 η για εκτός και Α2 έως 3 Π για εντός έδρας στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.880.00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Γαζίου. 

Γάζι, 10 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Αριθμ. οικ,/15006 

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 
5X5 ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ», με προϋπολογι¬ 
σμό 237.181,67 € πλέον Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 192.400,67 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατη¬ 
γορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 44.781,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Γ. 
Ζωγράφου 7, 3 ος όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
κάθε εργάσιμη ημέρα 8:00 π.μ - 14:00 μ.μ. μέχρι και 
30.10.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.74.90.236 και ΕΑΧ 
επικοινωνίας 210.74.90.160 αρμόδια υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Ολγα Κατσίγιαννη και Κων/να Μάμμου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ'. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.11.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, Α2 τάξη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 κατηγορία Η/Μ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.744,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2008. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Ζωγράφου, 13 Οκτωβρίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 20 

1. Ανακοινώνουμε την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνι¬ 
σμού την 20.11.2008 και ώρα 11:00 [Αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος - Ισόγειο 
(Α.Π.Σ.) Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ] με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά και παράδοση ελεύθερη 
σε ευρώ, για την προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων ηλε¬ 
κτρονικών υπολογιστών προϋπολογισθείσας δαπάνης 
80.000.00 €. 
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2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Είναι δυνατόν να κατατίθενται, και πριν την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, στο τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Π.Σ, λαμβάνοντας απο¬ 
δεικτικό παράδοσης. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερος των 150 ημερών από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συνο¬ 
δεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, 8 και 18 του 
π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» δικαιο- 
λογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των προσφορών 
όσο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της 20/2008 Δ/ξης. 

6. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
Ε' της Διακήρυξης. 

7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι δύο (2) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης εξαιρουμένου του 
μηνάς Αυγούστου στην ΔΙ.Π.ΥΛ. Θέση Ξηρό Πηγάδι - 
Μάνδρα Αττικής. 

8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 
μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι 
ποσοστού 30%, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παρά¬ 
δοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Επίσης μπορεί 
να κατακυρώσει μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας, 
όχι όμως λιγότερο του 50% της προκηρυχθείσας. Για 
την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του κα¬ 
θοριζόμενου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή. 

9. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(π.δ. 118/2007). 

10. Η παραλαβή της Δ/ξης και η παροχή πληροφοριών 
γίνεται από τα γραφεία |μας στην ανωτέρω Διεύθυνση, 
τηλ.: 210 7416642, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 09.00 έως 13.30. Η Δ/ξη θα δημοσιευτεί και στην 
ιστοσελίδα του Π.Σ. (ννννννϋΓθεθΓνίοθ.ρΓ). 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής - Αντιπύραρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ Η. 48454 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσμα- 
τος'Εβρου, I. Δραγούμη 1, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΥΠΟ- 
ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙ¬ 
ΝΟΥ ΟΓΚΟΥ», προϋπολογισμού 194.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών 
αυτή α) των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 41.932,66€ 
(δαπάνη εργασιών με Ε.Ο. και Γ.Ε. και απρόβλεπτα), β) 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 119.416,00€ 
(δαπάνη εργασιών με Ε.Ο. και Γ.Ε. και απρόβλεπτα). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κ.λπ.) 
από την έδρα της υπηρεσίας (I. Δραγούμη 1, Αλεξαν¬ 
δρούπολη), μέχρι 30.10.2008. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε 30,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551088864, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πανταζίδου Ασπασία 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.11.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «Με επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 4 παράγραφος 4.α 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η Τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και 
Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών έργων. 

Επίσης δικαιούνται να συμμετάσχουν: Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις 2 ης Τάξης εφόσον έχουν έδρα το Νομό για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

4.2 Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, και Α2 και 1 ης Τάξης 
για έργα κατηγορίας Η/Μ επίσης και 2 ης Τάξης εφόσον 
έχουν έδρα το Νομό για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

4.4 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Τρεις χιλιά¬ 
δες διακόσια είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
(3.226,97€) ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ - ΣΑΕ 047/6 
και ποσό χρηματοδότησης 194.000,00 €. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την ΝΕ Ανάπτυξης και Υποδομών της Νομαρχίας 
Έβρου. 

Αλεξανδρούπολη, 3 Οκτωβρίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ 

-♦- 

( 10 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. ΕΓ 22-Τ2/25545 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «44°και 114° ΤΡΙ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Οικοδομικές εργασίες 
και Η-Μ εγκαταστάσεις» με συνολική δαπάνη προϋπολο¬ 
γισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 1.050.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 686.883,50 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 170.775,00 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα 
Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2 ος όροφος) 
κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 13:00, εφόσον ζητηθούν μέ¬ 
χρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα-ταβάλλουν 
τριάντα (30) €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272207-209, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ζωή Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 
2008 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρ. 9 
π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομά¬ 
δες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρ. 7 
π.δ. 609/1985), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο 
ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρ. 11 
π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1-2-3 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις Α2-1 στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη - για οικο¬ 
δομικά έργα και στην τάξη 2 για ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην - τάξη για έργα οικοδομικά και στην τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.153 € και 
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύ¬ 
τερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες. 


Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. ΕΓ 22-Τ2/25546 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π.Χ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» με 
συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 950.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 693.327,92 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 75.900,00 €, (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από τα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τ μήμα 
Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2 ος όροφος) 
κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 13:00, εφόσον ζητηθούν μέ¬ 
χρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα-ταβάλλουν 
τριάντα (30) €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272207-209, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ζωή Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 
2008 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε., στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου, αριθμ. 30. 

Τ ο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (άρθρ. 9 
π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες 
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών 
των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρ. 7 π.δ. 609/1985), 
και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους 
απολογιστικών εργασιών (άρθρ. 11 π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1-2-3 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις Α1-Α2-1 στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη - για οικο¬ 
δομικά έργα και στην τάξη - για ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην - τάξη για έργα οικοδομικά και στην - τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.385 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Αριθμ. 10442 

Ο Δήμαρχος Άμφισσας προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
τασκευής του έργου «Εργασίες Περιοχής Χάρμαινας» 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 άρθρο 4 
παρ.4α και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985. Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 80.000€ και η χρηματοδότηση 
του προέρχεται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Προκα¬ 
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 3263/2004, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο Ε.20 του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ημέρα Τρίτη 4.11.2008 και ώρα 10:00 
(λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Ρ. Κοντορήγα 10. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Α1 Τάξης 
και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 


Δεκτές γίνονται και κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ, σε οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό του όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτι¬ 
κή Επιχείρηση θα συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Γ ια εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 
1.343€ (2%) του προϋπολογισμού, και η σχετική εγγυητι¬ 
κή επιστολή θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 150 ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης και να προμηθευτούν τα Τεύχη 
του διαγωνισμού από τον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ στο τηλ. 
22653-50039 και φαξ 22653-50054 από την Τεχνική υπη¬ 
ρεσία κατά τις εργάσιμες ώρες, αρμόδιος Δημ. Δήμος 
με την καταβολή 5€. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής 
Τευχών ορίζεται η Πέμπτη 30.10.2008. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Αμφισσα, 13 Οκτωβρίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Αριθμ. 4971 

Ο Νομάρχης Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την ανάδειξη α) Χορηγητή σίτισης πλήρους 
μεσημβρινού γεύματος των εκατόν σαράντα πέντε (145) 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής και β) Χο¬ 
ρηγητή προγεύματος των σαράντα (40) μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Σαπών για το έτος 2009, περίπου 
εκατόν ογδόντα (180) εργάσιμων ημερών, προϋπολογι¬ 
σμού 126.000,00 ευρώ συνολικά, (ήτοι 104.400,00 ευρώ 
για το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και 21.600,00 ευρώ 
για το Μουσικό Σχολείο Σαπών), συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού και κατατίθεται με εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 20.11.2008, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:30 π.μ. (τέλος παραλαβής προσφορών) στο 
Γ ραφείο 112 του Α' ορόφου της Νομαρχίας Ροδόπης 
επί της οδού Δημοκρατίας 1 (Διοικητήριο) Τ.Κ. 69100 
Κομοτηνή, μετά τη δημοσίευση της περίληψης διακή¬ 
ρυξης στο τεύχος διακηρύξεων-δημοσίων συμβάσεων 
της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
τύπο. 
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Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στο γραφείο 
112 και στο τηλέφωνο 2531022637 Μαρία Βαλμά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κομοτηνή, 15 Οκτωβρίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 

Αριθμ. 5088 

Ο Δήμαρχος Μολοσσών Νομού Ιωαννίνων Διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994 
ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004, καθώς και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως 
ισχύει σήμερα και τους όρους της υπ’ αριθμ. 105/2008 
επίκαιροποιημένης-τροποποιημένης μελέτης, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4.11.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00’ π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Μολοσσών που έχει έδρα το Βου- 
τσαρά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2 η τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά ή Η/Μ υπ’ πίεση. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία νια 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν για τη 
συμμετοχή τους στη δημοπρασία εγγυητική επιστολή 
ποσού 21.675,00 € (ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), απευθυνόμενη στο Δήμο 
Μολοσσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή του ΤΧ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Σχετικοί όροι του διαγωνισμού και περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες παρέχονται καθημερινά όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μολοσσών 
μέχρι και την 30.10.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Βουτσαράς, 15 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ 

Αριθμ. 6099 

Ο Δήμαρχος Αξιού, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 
σε ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα των επιμέρους 
ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού της μελέτης 253/2008 (άρθρο 7 
π.δ. 609/1985), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Κύμι¬ 
νων - Ν. Μαλγάρων», αρ. Μελ. 253/2008 προϋπολογισμού 
798.000,00 € (με το ΦΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ν. 3263/2004 και συγκεκριμένα: κατηγορία Οδοποιίας με 
προϋπολογισμό 579.914,90 € (δαπάνη εργασιών ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ (20%) με το ποσό των 300.000,00 €, από το 
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (45%) με το ποσό των 328.745,07 € 
και από ΣΑΤΑ του Δήμου με το ποσό των 169.254,93 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2008 ημέρα 
Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αξιού που 
εδρεύει στο Τ.Δ. Κύμινων (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλί¬ 
ου) από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 
του ν. 3263/2004 

Ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ορίζεται η 10 η 

π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι παρακάτω εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις: στην 
1 η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας γενικά (στην 1 η , 
2 η και 3 η για εντός Νομού έδρας και για εκτός νομού) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ17α/08/35/Φ 
ν. 430/18.4.2003 και στην υπ’ αριθμ. Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/02 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 469Β/18.4.2003 
και ΦΕΚ 1081Β/20.8.2002). 

Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί επί ποινή 
αποκλεισμού, σε έντυπο προσφοράς που χορηγεί η 
Υπηρεσία. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή εικοσιοκτώ χιλιάδων 
και εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (28.996,00 €) εκδιδό- 
μενη από το ΤΣΜΕΔΕ ή από Τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη από επίσημη 
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μετάφραση της στην ελληνική προς το Δήμο Αξιού. Η 
προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε έξι 
(6) ημερολογιακούς μήνες. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια περιέχεται στη διακήρυξη 
και σε όλα τα στοιχεία και τεύχη της οικείας μελέτης, 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν 
στα γραφεία του Δήμου (Δ.Δ. Κύμινων στο Κοινοτικό 
Κατάστημα) αρμόδιος: Τσαρούγα'Ελενα ή Αποστολίδης 
Ιωάννης στα τηλ. 2391330024, 2391330025. 

Κύμινα, 15 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 4954 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δράμας (Δ.Ε.ΥΑ.Δ.), προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη 
του αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μικροεπεκτάσεις 
δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Δράμας» με 
προϋπολογισμό 49.347,98 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. και 61.880,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
συμβατικά τεύχη διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Τεχνική Υπηρεσία της 
Δ.Ε.ΥΑ.Δ. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
προηγούμενη Πέμπτη 30.10.2008 και ώρα 13:00 αντί 
τιμήματος 15 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην 
Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα διεξα- 
χθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Ραχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
στο ίδιο μέρος και ώρα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2521038898, Φαξ επικοινωνίας 2521036930, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Μπάκα. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. (Δ/νση: 19ης Μαΐου 
2, Τ.Κ. 66 100, Δράμα), τηλέφωνο 2521038898 και φαξ 
2521036930, ημέρα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 
10.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής με το σύστημα με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και των όρων της 
παρούσας διακήρυξης. 

4. Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και 
την εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατά¬ 
ξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

1. Ο ν. 1418/1984 «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001, 3212/2003, 3263/2004 και 3481/2006 


2. Το π.δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ.: 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

3. Το π.δ. 171/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Οι αποφάσεις ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985, 433/ 2000, 
(ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ-Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02) 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή Α2 τάξη ή 1ης τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡ. Στη δημοπρασία μπορούν 
να συμμετέχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα, ανάλογης κατηγορίας και 
τάξης (σύμφωνα αρθρ. 11, Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕΔ17Α/04/ 
50ΦΝ430/01 ΦΕΚ 1314/Β/11.10.2001) 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ευρώπαϊκής 
Ένωσης ή του ευρώπάίκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν από την τάξη Α1 για 
έργα κατηγορίας Η/Μ, με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1 για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡ. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητική επιστολής ύψους 987,00 € (ευρώ) και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 

(Προϊσταμένη Αρχή Εκτέλεσης Έργων) 

Δράμα, 15 Οκτωβρίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ, 228581 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρω¬ 
ματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 7ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοι¬ 
πά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 252.280,00€ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρ¬ 
κεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της δια¬ 
κήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103245683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
9.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228564 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για την επι¬ 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντή¬ 
ρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών ήπιας 
κυκλοφορίας στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα», προϋπολο¬ 
γισμού: 300.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.850,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα 
(9) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημα¬ 
τικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2,1η και 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του αρ. 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορί¬ 
ου λόγω Κοινοπραξίας), αρκεί να πληρούν τους όρους 
και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου 
Γ των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να Κόβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Μελετών του Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16 
και Βύσσης, τηλ. 2105277761 κάθε εργάσιμη ημέρα, μέχρι 
και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 09.00-12.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228566 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρω¬ 
ματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο Ιο Διαμέρισμα καθώς και στα λοι¬ 
πά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 252.280,00€ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρ¬ 
κεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της δι¬ 
ακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103245683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
9.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228569 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρω¬ 
ματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 2ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοι¬ 
πά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 252.280,006 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρ¬ 
κεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της δι¬ 
ακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103245683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
9.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228574 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλα¬ 
βής των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για 
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 4ο Διαμέρισμα καθώς 
και στα λοιπά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 
252.280,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής ορίζεται στο ποσόν των 4.175,00€ (2% του προ¬ 
ϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) κατά τους 
όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. (άρθρο 
15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρ¬ 
κεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της δι¬ 
ακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103245683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
9.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228579 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλα¬ 
βής των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για 
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Χρωματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 6ο Διαμέρισμα καθώς 
και στα λοιπά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 
252.280,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί 
να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δι- 
καιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακή¬ 
ρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103245683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
09.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


8925 


(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 228573 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.11.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Χρω¬ 
ματισμοί - Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 
Αθηναίων κυρίως στο 3ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοι¬ 
πά Διαμερίσματα, 2008», προϋπολογισμού: 252.280,00€ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
4.175,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985. (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκα¬ 
οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. (άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί 
να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δι- 
καιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακή¬ 
ρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την Δ/νση Μελετών, Τμήμα Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, (Αικατερίνη Διά¬ 
μεση) τηλ. 2103248683, 2105277739 κάθε εργάσιμη 
ημέρα, μέχρι και την Πέμπτη 30.10.2008 και ώρες 
9.00-13.00. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απα¬ 
ραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έρ¬ 
γου. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4650 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μει¬ 
οδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντή¬ 
ρηση βελτίωση οδικού δικτύου Κοινότητας Πέρδικας» 
με προϋπολογισμό 220.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία Οδοποιία με προϋπολογισμό 184.873,95 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και αξία 
ασφάλτου με ΓΕ+ΟΕ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Υ/ 
σιών Π. Τσαλδάρη 18 46100 Ηγουμενίτσα μέχρι την Πέ¬ 
μπτη 30.10.2008 και ώρα 13:30. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665099929, ΦΑΞ επικοι¬ 
νωνίας 2665099827. 

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σπύρος Χρήστου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.11.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 

Και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/ 
1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και 
μέχρι την 2η Τάξη στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3700,00 € και με 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 210 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΟ 
ΑΈ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Δ/ντή Τ.Υ.) 

Ηγουμενίτσα, 7 Οκτωβρίου 2008 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

Β. ΠΑΝΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4839 

1. Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 25.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την 
ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
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α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 21006,52€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων και απο¬ 
λογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Διοικητήριο - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2° χλμ Ε.Ο. 
Σπάρτης - Γυθείου Τ.Κ. 23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 
30.10.2008 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310/93800 (εσωτ. 1252), 
ΡΑΧ επικοινωνίας 27310/93845, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Μ. Βαχαβιώλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.11.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγρα¬ 
φος 2 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας Δ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Διοικητήριο 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - 
Γυθείου (1ος όροφος) Σπάρτη Τ.Κ. 23100. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τις τάξεις Α1 ή Α2 ή 1ης για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά) με το δημοπρατούμενο. Καθώς και επιχειρήσεις 
γραμμένες στα νομαρχιακά Μητρώα ανάλογης δυνα¬ 
μικότητας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 420,13 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΠ 2008. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Έργων Υποδομών και Παραγωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 

Αριθμ. 9878 

Ο Δήμαρχος Βοιών διακηρύσσει ότι στις 11.11.2008 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφο¬ 
ρών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 6 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις δρόμων Νεάπολης» με 
προϋπολογισμό δημοπρατούμενων εργασιών 170.000,00 


€, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 99.334,60 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
17.880,23 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 17.582,22 € 

Αναθεώρηση 59,96 € 

Προμήθεια ασφάλτου-αρχαιολογία 8.000,14 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 27.142,86 €. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών του 
π.δ. (472/1985, 609/1985,171/1987), των ν. 2940/2001 ν. 2229/ 
1994, ν. 3481/2006 και των συναφών Υπουργικών απο¬ 
φάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχύουν. 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης με ΦΠΑ και αναθεώρηση 
ανέρχεται σε 170.000,00 € και αφορά εργασίες κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης Α2,1ης και 2ης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας του 
Δήμου, μέχρι τις 6.11.2008 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίας στο τηλέφωνο 2734360118, ΡΑΧ: 2734023600, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλείου Γεώργιος 
και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.11.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) και 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 150 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ελληνικές εργολαβικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγο¬ 
ρίες τάξης Α2,1η και 2ης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Εργολαβικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη 
μέλη της ευρώπαϊκής Ένωσης ή του ευρώπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ¬ 
ταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2,860,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όταν 
το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα τοις 
εκατό). 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 23 
παρ. 2 του π.δ. 609/1985, για διάστημα έξι μηνών, από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
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Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ- 
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 
παρ. 3 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικα¬ 
τάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/ 
2006). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή ταυ Δήμου Βοιών. 

Νεάπολη, 15 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ I. ΚΟΥΖΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. ΕΓ33-00/25764 

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (οδός Φαβιέρου 
30 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 38 ΤΗΛ. 5272623, 620,605,657 ΦΑΞ 
5220737). 

2. Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕ- 
ΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κατά την Ανοικτή Διαδικασία. 

α) Τόπος παράδοσης των ειδών της Προμήθειας: στις 
αποθήκες του ΟΣΚ ΑΕ. 

β) Αφορά την Προμήθεια: 7.000 τεμ. ΡΑΔΙΟ Οϋ ΜΕ 
ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου Φ.Π.Α. εκ. 19%). 

γ) Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή ολόκληρη 
την προκηρυχθείσα ποσότητα του είδους του διαγωνι¬ 
σμού (ΡΑΔΙΟ Οϋ ΜΕ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ). 

3. Η συνολική προθεσμία παράδοσης των ειδών ορί¬ 
ζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες από την υπογραφή της Σύμβασης για την συνολική 
ποσότητα. 

4. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχε¬ 
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) 
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 
άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται 
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

5. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των Προσφορών 
ορίζεται η 10.11.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

β) Φορέας και τόπος διαγωνισμού: Οργανισμός Σχο¬ 
λικών Κτιρίων Α.Ε., Σάμου 8 και Μαιζώνος ΑΘΗΝΑ (4ος 
όροφος) Τ.Κ. 104 38. 

γ) Ελληνική γλώσσα. 

6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των Προσφορών είναι οι υποψήφιοι 
και οι πληρεξούσιοί τους. 

7. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης από κάθε δι- 
αγωνιζόμενο (με μορφή Εγγυητικής Επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας) συνταγμένη στην Ελληνική 
Γλώσσα η οποία θα καλύπτει το 5% της προϋπολο- 


γισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης (με Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που 
προσφέρεται. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στον Οργανι¬ 
σμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 

8. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δάνειο 
ΕΤΕΠ. 

9. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την Προσφορά του 
για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

11. Η δαπάνη για τη χορήγηση των τευχών του δια¬ 
γωνισμού είναι 10€, στο Ταμείο Φαβιέρου 30 στον -1° 
όροφο και παραλαβή τευχών στην Δ.Ε.Σ. (Σάμου 8 και 
Μαιζώνος - 2ος όροφος). 

12. Τα τεύχη του διαγωνισμού υπάρχουν στην ηλε¬ 
κτρονική δ/νση νννννν.οεΚρΓ. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

(28) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 20Ε/Α/2007 

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (οδός Φαβιέρου 
30 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 38 ΤΗΛ. 5272623, 620,605,657 ΦΑΞ 
5220737). 

2. Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕ- 
ΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κατά την Ανοικτή Διαδικασία. 

α) Τόπος παράδοσης των ειδών της Προμήθειας: στις 
αποθήκες του ΟΣΚ ΑΕ. 

β) Αφορά την Προμήθεια: 10.000 τεμ. ΩνΩ ΡΕΑΥΕΒ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου Φ.Π.Α. εκ. 19%). 

γ) Γίνονται δεκτές προσφορές νια ΕΙΟΟΟ ή ολόκληρη 
την προκηουγθείσα ποσότητα του είδους του Διανωνι- 
σμού (ΩνΩ ΡΕΑΥΕΒ). 

3. Η συνολική προθεσμία παράδοσης των ειδών ορί¬ 
ζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες από την υπογραφή της Σύμβασης για την συνολική 
ποσότητα. 

4. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχε¬ 
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) 
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 
άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται 
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

5. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των Προσφορών 
ορίζεται η 10.11.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η με¬ 
σημβρινή. 

β) Φορέας και τόπος διαγωνισμού: Οργανισμός Σχο- 
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λικών Κτιρίων Α.Ε., Σάμου 8 και Μαιζώνος ΑΘΗΝΑ (4ος 
όροφος) Τ.Κ. 104 38. 

γ) Ελληνική γλώσσα. 

6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των Προσφορών είναι οι υποψήφιοι 
και οι πληρεξούσιοι τους. 

7. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης από κάθε διαγω- 
νιζόμενο (με μορφή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας) συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα 
η οποία θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης 
(με Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που προσφέρεται. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στον Οργανι¬ 
σμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 

8. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δάνειο 
ΕΤΕΠ. 

9. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την Προσφορά του 
για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

11. Η δαπάνη για τη χορήγηση των τευχών του δια¬ 
γωνισμού είναι 10€, στο Ταμείο Φαβιέρου 30 στον - 1° 
όροφο και παραλαβή τευχών στην Δ.Ε.Σ (Σάμου 8 και 
Μαιζώνος - 2ος όροφος). 

12. Τα τεύχη του διαγωνισμού υπάρχουν στην ηλε¬ 
κτρονική δ/νση \ΛΛΛ/\/ν.03Κς)ΐ·. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΠΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθμ. 5545 

Ο Δήμαρχος Εσπερίων διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και τον ν. 1418/1984 


όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202 ) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984 το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994 καθώς και των διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερο¬ 
μηνία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 
και π.δ. 85/1995 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 155.500,00 € (με Φ.Π.Α 19%). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4.11.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα γραφεία του 
Δήμου Εσπτερίων στους Βελονάδες Κερκύρας, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 και 1η 
εντός νομού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτο¬ 
δίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ 
με την παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. Επίσης 
γίνονται δεκτές εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του 
άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/18.3.1985. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.939,00€ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Εσπε¬ 
ρίων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα της οικονομι¬ 
κής προσφοράς χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Εσπερίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση στα 
τηλέφωνα 2663 0 32115 και 2663 0 72346 -7-8. 

Βελονάδες, 8 Οκτωβρίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 
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